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Isometrum nanchuanicum K. Y. Pan et Z. Y. Liu sp. nov. 

Affine I. fargesii (Franch. ) Burtt, a quo foliis ovatis, 2. 2—6 cm longis, 1. 2—3. 6 cm 
latis, basi cordatis, margine serratis, petiolis longioribus, 1. 2—8. 3 cm longis, pedunculis, 
pedicellis cum calycibus brunneo-puberulis et glanduloso-puberulis, corollis urceolatis fau- 
cibus constrictis, labiis posticis 2-sectis lobis oblongis circ 2. 2 cm longis differt. 

Herba perennis acaulis. Rhizoma circ. 1.5 cm longum, circ. 4 mm diam. Folia omnia 
basalia, petiolata, laminae ovatae 2. 2—6 cm longae, 1. 2—3. 6 cm latae, apice acutae, basi 
cordatae obliqae, margine serratae, supra cinereo-albae pubescentes, subtus brunneo-pu- 
berulae, nervis lateralibus utrinque 3— 5, supra conspicuis subtus leviter prominulis; petioli 
1. 2—8. 3 em longi, circ. 2 mm diam. brunneo-puberuli. Cymae vel dichasia 1—2, 3—7- 
flora; pedunculi 8. 8—11. 5 cm longi, brunneo-puberuli et glanduloso-puberuli; bracteae 2 
(—3), lineares, 4—5 mm, longae, 2 mm latae, brunneo-puberulae; pedicelli 1. 2—3 cm 
longi, brunneo-glanduloso-puberuli. Calyx campanulatus, ad basin 5-sectus, segmentis 
lanceolatis, 3—4 mm longis, circ. 1 mm latis, apice acuminatis, regularibus extus brunneo- 
puberulis, intus glabris. Corolla urceolata, purpureo-brunnea, 8—9 longa, glabra, fauce 


constricta, tubo 6—7 mm longo, 5—6. 5 mm diam. , limbo bilabiato, labio postico labio an- 
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tico longius, 3—4 mm longo, 2-sectis, lobis oblongis, circ. 2.2 mm longis, circ. 2.2 mm 
latis, labio antico circ. 1.9 mm longo, 3-fido, lobis late ovatis, 1. 2 mm longis, 1. 2 mm 
latis. Stamina 4, glabra, ea postica 4. 4—5. 5 mm longa, ad 1. 2—2 mm supra corollae basin 


inserta, ea antica 4—5 mm longa, ad 1. 4—3. 4 mm supra corollae basin inserta, filamentis 





2cm 





Fl KREE 1 ERAK, 2. 3. EXD 4 WANA: 5. 6. EE, 7. TELER KREME). 
Fig. 1 Isometrum nanchuanicum K. Y. Pan etZ. Y. Liu, 1. habit; 2, 3. corolla; 4. corolla opend up, showing 
stamens; 5, 6. stamens; 7. flower with corolla and calyx removed, showing disk and pistil. 
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apice cum antheris sub angulo recto abrupte curvatis, antheris ovatis, 0. 4 mm longis, per 
paria apice cohaerentibus, loculis haud confluentibus. Staminodium 1, circ. 0. 7 mm longum, 
ad 0. 2 mm supra corollae basin insertum. Discus annularis, ad 2—2. 4 mm altus, circ. 1.2 
mm diam, margine sinuolatus. Pistillum glabrum, calyce longius, ovario oblongo, 2. 8—3 
mm longo, 1. 3—1. 6 mm diam, stylo 1 mm longo, stigmatibus leviter concavis. Capsulae 
oblanceolatae, 2. 7 cm longae, 2. 5 mm latae. 

Sichuan (W9 JI) ; Nanchuan (BiJI[) , Jinfu Mt. C$ ffi? Banhe CEF), Laolongdong 
(#2234), on rocks by stream, alt. 720 m, 15—20 cm high, corolla purple-brown, 1990- 
10-23, Liu Zhen-yu CU f&5E) , 12936 (holotype PE); Jinfu Mt. (fill), 1993-08-12, 
Liu Zhen-yu CUlf& 3) s. n. (PE). 

SEERARA, MREKY 15cm, HRH 4mm, MERE, 5—78, BK 
TAs HERE, K 2.2—6 cm, 3 1.2—3. 6 cm, HHA, ERLE, WE, URRE 
Wr. KMRKABMRE, REHOGBEGEE: MG 3-5 A. LEAB, FA, 
MAK 1.2—8.3cm, É £202 mm, HAERE. RATS ERQUET, 1—2 &, 
3—7 Hes CF REK 8. 8—11.5 cm, RMEREMRREEs BH 2 (3) RB, IK 4— 
5 mm, 3€ 2mm, SUBE X5; WEK 1.2—3 cm, RBARREH. CMH, 5 WE 
ER, RARE, K 3—4 mm, 36291 mm, WHR, SH. ETER, KAG, K 
8—9 mm, XE, RAB, BK 6—7 mm, HB 5—6. 5 mm, WEEK, LEK 
CT FE, K3—4mm, 225, ZUTKBUE, KA 2.2mm, 3212.2 mm, FEE 2 mm, 
32, MAAS, ERE, 1.2mm, 3€ 2.6 mm, HARE 4, HE, LEE 0) K 
4. 4—5. 5 mm, Z/E-F RE ESREAERI 1.2—2 mm Z EJ, FRA (BD 1€ 4—5 mm, 34 
TOEAEXEAEBS 1. 4—3. 4 mm 2 E Jb EARS EAMES EZ FRE K 0.4 mm, 
DOSAGE, ASNLS. BHI, KH 0.7 mm, #ETEETER 0.2 mm = 
db. TEAR, 1 2—2.4 mm, EBH 1.2 mm, WHRBR, MBE, WERK, 
FAKAL, K 2.8—3 mm, 8% 1.3—-1.6 mm, CHK 1 mm, ELAR, MO. WE 
RTE, 1€ 2.7 cm, 3 2.5 mm, 

AER SMOSRE SE I. fargesü (Franch.) Burtt. ir, (AHH, K 2.2—6 cm, 
3$51.2—3.6 cm, BPO, WRABH, HARK, 1€ 1.2—8.3 em, EER, CHR 
TEAE/HBCBUR GU -ERNUNCUGE E. CIR, RPS, KRW, BEKO. K 
253 2.2 mm, $24 2.1 mm. 


